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Opregte 


HAARLEMSCHE 


Van 


DUITSCHLAND, 


Biss N, 22 November. De russische generaal en 
adjudant des Keizers , vorst Labanoff-Rostowsks , is van 
hier naar ’s Gravenhage vertrokken. 

BeRLIN, 23 November. Uit Petersburg meldt men, 
dat 415 tot nog toe in Chiwa gevangen gehoudene Rus- 
sen den 3isten October te Orenburg aangekomen en met 
zekere plegtigheid ontvangen zijn, 

Den 1sden dezer is de Newa voor Petersburg door de 
eerste ijsschollen van het Ladoga-meer bedekt geworden. 
Den 1óden is het beginnen te sneeuwen, en den 1/den 
had men er eene koude van 30 R. 

— Van de italiaansche grenzen, 16 November, wordt 
het volgende gemeld: „ Te Fermo, Ancona, Bessi en 
Loretto hebben op nieuw eenige arrestatien plaats gehad, 
ter zake van revolutionaire woelingen, nademaal de be- 
wegings-partij, door het oorlogs geschreeuw der Fran- 
schen aangemoedigd „eene bijzondere werkzaamheid begon 
te betoonen. Intusschen is men niet voor ernstige woelingen 
bezorgd ; de twee zwitsersche regimenten, welke te Bo- 
logna en in Romagna bezeuing houden, zullen gewis 
coereikende zijn, om de rust en orde te verzekeren. In 
Civita.Vechia word: bij voortduring gearbeid , om dit punt 
tegen eenen overval te dekken. Daarentegen is men ta- 
melijk ongerust, wegens de dubbelzinnige houding van 
Napels; hoewel men nog altijd twijfelt aan de waarheid 
van het algemeen verbreide gerucht, dat tusschen Napels 
en Frankrijk eene alliantie gesloten zou zijn. — Uit Paler- 
mo wordt bij herhaling gemeld , dat de benoeming van den 
generaal Majo tot vice-stedehouder-generaal van Sicilie , 
een algemeen misnoegen gebaard heeft, vermits , volgens 
het wettelijke gebruik, alleen een koninklijke prins, of 
een geboren Siciliaan, die waardigheid behoort te bekleeden. 
De ontevredene Sicilianen betoonen veel geestdrift voor 
Frankrijk ; maar dit zal wel slechts hierin zijnen grond 
hebben , dat zij vurig naar eenen oorlog verlangen , waar- 
door zij hopen onder het bestuur eener andere mogend- 
heid te zullen komen, en wel alleen om , zoo als zij zich 
uitdrukken, van het napelsche juk bevrijd te worden.” 

FRANKFORT, 23 November. Een schip, van Korfu 
in Triest aangekomen, heeft de tijding medegebragt, dat 
van den a8sten tot den gosten October herhaalde schokken 
eener aardbeving groote schade op het eiland Zante heb- 
ben te weeg gebragt. Verscheidene huizen zijn, volgens 
voorloopige opgaven , ingestort ; — de meeste zijn bescha- 
digd, en men meldde ook, dat verscheidene menschen, 
die niet tijdig genoeg buiten hunne woningen konden ko- 
men, hun leven daarbij zouden hebben verloren, 

— In brieven van de poolsche grenzen wordt verzekerd, 
dat een deel der russische oorlogs-vloot van Kronstadt 
naar Reval is gestevend, om aldaar te overwinteren, en 
om Ín’t voorjaar , Zoo het mogt gevorderd worden , te spoe- 
diger te kunnen dienen, — Voor het overige waren de 
_berigten uit Petersburg allezins vredelievend, waartoe de 
vérzoenende staatkunde van Oostenrijk en Pruissen veel 
scheen te hebben medegewerkt, 

FRANKFORT, 24 November. Berigten uit Konstan- 
tinopel van 4 November, door het oosterrijksche rege- 
ringsblad medegedeeld, houden in, dat de Porte tijding 
had bekomen, dat van zes egyptische regimenten, die te 
Orfa stonden, 4 (8 à roooo man) bevel hadden ontvan- 

en, om zich bij /brahim-bassa te voegen; maar dat 

eze troepen onder weg door de in opstand geraakte Sy- 
riers aangevallen en derwijze verstrooid zijn, dat slechts 
3000 man hunnen togt hebben kunnen voortzetten. Vier 
à vijfhonderd man, die te Marasch stonden, en mede 
zuidwaarts getrokken waren, om Jbrahim’s magt te ver- 
sterken, waren door de Kurden aangetast en geheel ver- 
slagen. De turksche stedehouder van Diarbekir heeft da- 
delijk de door de Egyptenaren ontruimde plaatsen bezet, — 
Voor zoo veel men den gden te Konstantinopel wist, be- 
vond /brahim zich steeds te Malaka, alwaar hij de in 
Syrie verspreide troepen zooveel mogelijk vereenigde. 

Den isten dezer is de geboorte van des Sultans derde 
dochter door het lossen van het geschut aan de bevol- 
king der hoofdstad aangekondigd, 

— Naar men uit Beijeren meldt, zouden de dezer dagen 
opgeroepene manschappen des legers, welke vlijtig in den 
wapen-handel geoefend werden, tegen den 8sten Decem- 
ber naar hunne haardsteden teruggezonden worden, ten 
ware intusschen onverwachte omstandigheden andere maat- 
regelen noodig mogten maken. 


F R A N K KR MI K. 


PARIJS, 24 November, De organen van de partij 
des heeren Zhiers, der liberalen en der radicalen zijn vervuld 
mer een allerhevigst beklag over den inhoud van het ont- 
werp voor het antwoord der Kamer op ’s Konings aan- 
spraak. Zij beschouwen het, zoowel wat betreft de mee- 
ning, als wat aangaat den vorm, als niet waardig , om 
in overweging te worden genomen, en het heeft zelfs, 
Zoo gemeld wordt, moeite gekost, om een der leden te 
verhinderen , van terstond met een voorstel voor den dag 
te komen, strekkende, om hec ontwerp aan de commis- 
sie terug te zenden, als gewisselijk de vrucht van een 
misverstand, en een ander te verlangen. Van die zijde 
maakt men zich gereed, om de stellers van het ontwerp, 
zoowel als de ministers , op de heftigste wijze aanteranden. 

Reeds is er tusschen de heeren Dupin en Thiers eene 
woordenwisseling ontstaan, waarin zich ook de heer de 
Remnusat heeft gemoeid, en waarin op nieuw van ver- 
keerde practijken en beurs-speculatien is gewaagd. De 
heer Thiers heeft verzekerd , bij de verdediging zijner staat- 
kunde en persoonlijke gedragingen, niets te zullen ontzien, 
Men vreest, dat ’er inde Kamer eene bedenkelijke twee. 
ek zal ontstaan, en zal zich gelukkig rekenen , indien 

eze soort van burgerkrijg zich tot deze vergadering zal 
kunnen bepalen. 

Te midden der beweging, welke het ontwerp onder de 
verschillende partijen te weeg brengt , heeft men de belang- 
rijke tijding vernomen, dat de Turken , of de geallieerden, 
de vesting St. Jean d’ Acre hebben vermeesterd. Deze tij- 
ding is met de engelsche stoomboot Phenix den 1aden op 
Malta aangebragt; van daar met de fransche pakct Euro- 
zas naar Toulon, en uit de laatstgenoemde plaats ‚ met 
dentelegraaf, berwaarts, Ook deze gebeurtenis , waardoor 
de Onder-Koning vân Egypte van zijnen laatsten steun op 
de kust van Syrie wordt beroofd , heeft de opposanten 
zeer getroffen, die alsnu met den eersten het berigt te ge- 
moet zien, dat de bassa zich genoodzaakt heeft gevon- 
den, om zich te onderwerpen, en welke zulks zouden 
aanmerken, als voltooijende de vernedering van Frankrijk 
tegenover de verdere mogendheden, 
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== De telegraaf heeft beristen uit Algiers overgebragt, 
inhoudende, dat niet alleen Medeah, maar ook Miliana 
van leeftogt is voorzien, en dat den rsdenop nieuw eene 
kollonne van Blidah naar Medegh zoude vertrekken, om 
die plaats tot den eersten Mei van het noodige te ver- 
zorgen, — Gedurende de laatste blokkade van Medeah 
heeft de bezetting dier stad nog al veel geleden , en ook 
veel door ziekte verloren, „ 

— De gewezene Regentes van Spanje heeft, terwijl 
zij zich herwaars heelt begeven, een manifest uitge- 
vaardigd , waarin zij op nieuw de redenen ontvouwt, 
waarom zij zich aan het bewind heeft onttrokken. Het 
regentschap heeft daarop, insgelijks mer een manifest, 
geantwoord , en heeft getracht te betoogen, dat men al- 
leen de bestaande constitucione!e orde van zaken heeft 
willen behouden en H. M. geenszins geweld aandoen. 
Deze stukken worden alsnu in Spanje zeer verschillend 
beoordeeld. De partij der fove!i-sisien heeft er zich door 
bewogen gevonden, om zich weder meer te doen gelden. 

Fliet besluit der gewezene Regentes, om vooreerst in 
Frankrijk te verblijven, baart bij de Constítucionelen in 
Spanje veel misnoegen, 

= De minister Drchâtel had uvnlangs aan de Polen 
verlof verleend, om den jaardag hunner laatste omwen- 
teling te vieren. De heer Arcrs zoude daarbij tegen- 
woordig zijn geweest; doch zondag L. 1, heeft de minis- 
ter dit verlof weder ingetrokken, 

— De jongste berigten uit Lyon luiden weder gunstiger, 
ten aanzien der overstroomingen, 

— De val van Acre heeft gunstig op den prijs der 
fondsen gewerkt. De 3 pc. renten zijn 79 ér. so geble- 
vens 5 pc. mr ff, 6o. 

PARijs, 25 November. Heden zijn de beraadslagin- 
gen der Gedeputeerden over het adres van antwoord be- 
gonnen. De minister, maarschalk Sou/r, heeft gemeend 
het eerst het woord te mogen voeren, en heeft daarbij op 
nieuw de staatkundige beginselen ontwikkeld , welke het be- 
wind meent te moeten opvolgen. Hij beeft niet ontkend, 
dat de verwikkelingen van het oogenblik zeer belangrijk 
waren , en nog dagelijks belangrijker werden , maar hij heeft 
steeds staande gehouden, dat de mogendheden geen oog- 
merk hebben gehad, om Frankrijk te honen; — dat dus 
de oorlog geenszins noodzakelijk, noch onvermijdelijk 
is, en dat Frankrijk derhalve wel gewapend moet blij- 
ven, om denloop der gebeurtenissen aftewachten, en zich 
daar , waar het noodig mogt worden , te kunnen doen gel- 
den, maar dat het deze mogendheid niet voegt, om thans 
reeds de hartstogten in beweging te brengen. — De mi- 
nister heeft verklaard, dat het bewind zich gelukkig zou- 
de rekenen, indien het, ten aanzien dezer beginselen, de 
goedkeuring der bi dre mogt wegdragen. 

De ministeriëlen hebben van tijd tot tijd hunne goed- 
keuring te kennen gegeven, doch niet met die luidruch- 
tigheid, welke zij voorheen wet sens in dergelijke om- 
standighecen hebben betoond. betopposairteit vurdeeien 
daarentegen, dat des ministers voordragt onvolledig en 
verward is geweest, en dat al wat men uit dezelve heeft 
kunnen opmaken, hierin heeft bestaan, dat de bewinds- 
lieden niet genegen zijn, om de waardigheid der fransche 
natie optehouden , zoodanig als zij dit verlangen. 

Na den maarschalk heeft de gewezen minister Thiers het 
gestoelte beklommen , ten einde de staatkunde van zijn be- 
wind te verdedigen, en de redenen uit een te zetten, 
die hem bewogen hebben, zijn ontslag te nemen. Hij 
heeft echter verzekerd , geenszins de geheimen van 
den Staat te zullen verraden, of zich te zullen vernede- 
ren tot het afweren van aantijgingen, die hem in persoon 
zouden mogen betreffen — Hij heeft onder anderen in 
‘tmidden gebragt, dat de oostersche aangelegenheid in 
Frankrijk, 'twelk ten aanzien van Belgie, van Italie en 
van Spanje niet gelukkig was geweest, steeds als van het 
hoogste belang is aangemerkt ; — dat men hier te lande heett 
verlangd, dat Frankrijk zich op den voorgrond zoude 
stellen, om te zorgen, dat de Ottomanische Porte niet 
onder de voogdijschap zoude geraken van eene enkele 
mogendheid, Hij heeft gewaagd van de tusschen Frank- 
rijk en Engeland aangeknoopte onderhandelingen , ten einde 
gemeenschappelijk beide de partijen, den Sultan en den 
bassa, te ontwapenen; het geschil te beslechten, en te- 
vens Rusland een zoodanig ontzag inteboezemen, dat 
deze mogendheid het ongeraden zoude hebben gerekend, 
om, of den Bosporas , of de Dardanellen te bedreigen, 
en hij heeft wel stellig verzekerd , dar hij nimmer oogmerk 
heeft gehad, om de zaak. tusschen den Sultan en den 
Landvoogd alleen, en zonder tusschenkomst der mogend- 
heden, te laten afdoen. (Bij het sluiten der laatste be- 
rigten, was de heer Thiers nog aan ’twoord. Het begin 
der beraadslagingen schijnt geenen ongunstigen indruk ter 
beurze te hebben gemaakt ; — integendeel , de prijzen zijn 
weder iets williger geweest en gebleven. ] 

— De berigten uit Madrid melden, dac het regentschap 
een manifest heeft uitgevaardigd aan de bewoners der 
overzeesche provincien, ten aanzien van den tegenwoor- 
digen stand van zaken, en om hun te verzekeren , dat het 
zich steeds met de middelen zal bezig houden, die kun- 
nen strekken, om hunne welvaart te bevorderen. — Den 
Igden zouden de overheidspersonen ter handkus van Ko- 
ningin Jsabella worden toegelaten. Men zoude deze pleg- 
tigheid zoo veel mogelijk doen strekken, om deze jeug- 
dige vorstin eenige afleiding te geven, 

Men meldt in het ministeriële avondblad , dat het corps 
diplomatique zijne opwachting heeft gemaakt bij de zic 
in Parijs bevindende gewezene Regentes van Spanje, 
Koningin Christina, en men voegt daarbij: „ dat de mo. 
gendheden, welke de wettigheid van het bewind van Ko- 
ningin /sabella nog ntet hebben erkend , niettemin H. M. 
steeds moeten aanmerken en vereeren als de weduwe van 
Koning Ferdinand; — dat deze hoedanigheid dan ook de 
eenige is geweest, welke deze doorluchtige vrouw — die 
de Koning der Wranschen, door zijne edelmoedige gast- 
vrijheid , het ovregt tracht te vergoeden, « welk de par- 
tijen, die haar van haren staat hebben beroofd , haar heb- 
ben berokkend — heeft behouden.” i 

Men verzekert intusschen vrij stellig, dat H, M. kort 
in Frankrijk zal verblijven, eneerlang weder naar h:t zui- 
den terug zal keeren, om zich naar Italie te begeven, 
…— Men melde uit Toulon, dat de vloot van den ad- 
miraal Hugon, met den eersten , aldaar ter reede zal ko- 
men, om zich het noodige aanteschaffen, ten einde in 
staat te zijn, om onmiddelijk weder zee te kunnen kiezen. 

Vijf fregatten zullen versterking van troepen van Tou- 
lon naar de Senegal en Bourbon Overbrengen; drie fre- 
gatten zullen almede versterking van Brest naar Martini- 
que en Guadeloupe overvoeren, 
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28 November. 


= Over 't geheel wordraan de waarheid van de tifding- 
betreffende het vermeesteren van Acre, niet getwijfeld 
Men is echter:verlangend te vernemen, op welke wijze 
deze sterkte in handen der Geallieerden is gevallen. 

— De 3 pc. zijn 79 fr, zo gebleven; 5 pc. ur fr, 65. 


GROOT-BRITTANNIE. 


LONDEN, 25 November. De bulletins, omtrent deu 
toestand van H. M. en van de jonggeborene prinses , luiden 
bij voortduring gunstig. 

— Een onzer dagbladen deeïr een zoogenaamd swema- 
randum mede, “welk, onder dagteekening van 14 No- 
vember , van wege het britsche bewind bij het franscie ka- 
binet zou zijn ingediend, betrekkelijk hetgeen de vier verben- 
dene mogendheden bepaald hebben, nopens het increkken 
van bet besluit der Porte, waarbij Mekemed alf ook van 
het bewind van Egypte ontzer is, Deze bepalin: 
komt hierop neder, dat Mehemed-ali zich eerst zaì behou- 
Ten te onderwerpen aan de Porte , a!vorens de vier mogenc- 
heden den Sultan zullen trachten te bewegen, ora bes 
jegens hem genomen besluit in te trekken, — en dat, 
ten einde op dezen voet eene schikking tisschen de Por- 
te en Mekemed-ali te bespoedigen, de admiraal Stopford 
aan den laatstgenoemden zal bekerd maken, welke weg 
hem nu nog open staat, om zich met den Sultan. te vere 
zoenen en om in het bewind van Egypte hersteld te worden. 

Het dagblad, ‘t welk dit staarsstuk mededeelt, wil te. 
vens weten , dat de vier mogendheden besloten hebben , om, 
al mogt Mekemed-ali zich onverwijld onderwerpen , nock 
Acre , noch eenig ander gedeelte van Syrie, aan hem terug- 
tegeven ; — eu dat de mogendheden , als blijken van on- 
derwerping , steeds vorderen de dadelijke teruygave var 
de turksche vloot en de ontruiming vau de thans reeds door 
Mehemed verbeurde landen. 

Men schijnt aan de zijde van de verbandere mogend::- 
den bedacht te wezen op bet uitbreken van een opstand 
in Egypte tegen Mfehemed-ali. 

— Gisteren was de beurs willig. De 3 pe. gecone, 
resc. go à 5. De af pc. ned, srà à 4, 


B OE LEL G II E. 


BRUSSEL, 25 November, De Gedeputeerden hets 
ben een besluic genomen, ten aanzien der voorgesteld: 
wijzigingen in de graanwetten, Ten opzigte vande garst, 
de rogge en de aardappelen zijn de thans bestaande ver- 
ordeningen vooreerst nog in stand gehouden, maar be- 
treffende de tarwe is, met 34 tegen 29 scemmen, in der 
zin der grondbezitters beslist. Aanden anderen kant heeft 
men ook , met 37 tegen 26 stemmen, de voorgestelde bepaling 
aangenomen , dat het bewind de magt behoudt, om , daartoe 
redenen vindende , den uitwoer van tarwe weder te verbieden, 


NEDERLANDEN. 


\SGRAVENHAGE, 27 November, HH. MM., be. 
neveus de prinsen en prinsessen, zijn neden morgen naar 
Amsterdam vertrokken. 

— De staatsraad baron wan Keversberg, die in 1830, 
ten gevolge der uitgebarsten oniùsten in de zuidelijke ‘ge- 
westen van het toenmalig Koningrijk , tijdelijk van de 
waarneming. der werkzaamheden, aan het lidmaatschap 
van den Raad van State verbonden, was ontslagen, heeft, 
volgens besluit van Z. M., als geboren in het Hertordom 
Limburg , wederom , volgens zijnen rang van ancienniteit, 
zitting in dit collegie genomen. ’ 

— In de vergadering van den stedelijken raad dezer 
residentie, zijn tot leden der provinciale Staren van Zuid- 
Holland verkozen, bij herkiezing, de heer staatsraad bur 
gemeester, L. C. R. Copes van Cattenburch, en tot aan- 
vulling , naar aanleiding van Zr. Ms. besluit van den ger, 
dezer, no, 17 , de heeren jhr, J.J. van Rúckevorsel , mr. 
D. van de Wijnpersse , jhr. mr. J. C. de Jonge en mr, }. 
C. Faber van Riemsdijk, 

Door den Raad der stad Delft zijn tot leden der pro- 
vinciale Staten-vergadering van Zuid-Holland verkozes, 
de heeren: mr. A. van Berkel, D. van Koetsveld en C. 
Maas Pieterzoon. ì 

Door den Raad der stad Leijden zijn benoemd tot ‘e- 
den der provinciale Staten van Zuid-Holland de heere: 
P.G. van Hoorn en mr. J. L. Cremer van den Bercx 
van Heemstede. 
„AMSTRRDAM, 27 November. Heden heeft de piez- 
tige intrede van Z. M. Koning Willem II in deze hoait- 
stad plaats gehad, 

Nadat H. M, de Koningin en de prinsessen op Hait- 
weg, tusschen deze stad en Haarlem, zich geplaast: 
hadden in de aldaar gereed staande staarsie.kaets, en < 
M. de Koning aan de station van den ijzeren wez ai 
waar hoogstdezelve door de directie der spoorweg. maac- 
schappij opgewacht werd, zijne reiskoets veriaten had 
en te paard gestegen was, zijn HH. MM. te ba!f eon 
ure, onder de herhaalde losbrandingen van het geschu: 
en het luiden der klokken, door de nieuw gebouwde 
poort (ter plaatse waar voorheen de Haarlemsche-poort 
stond) de stad binnengereden. HH. MM. zijn aldaar door 
de stedelijke regering plegtig ontvangen en verwelkomd en 
hebben vervolgens langs den aangekondigden weg “den 
ie naar het paleis voortgezet, 

e trein, welke gedeeltelijk buiten de stad Hil, MM 
opwachtte, was als volgt: Vooraf reed eene afdeeling 
kurassiers, met den standaard. Daarop volgde eene dx 
eerewachten te paard, waarvan de leden, allen gelijk in 
zwart gekleed, van roode bandelieren met witte randen 
waren voorzien, en door een van welke de banier met 
het stads wapen werd gedragen. Alstoen volgde Z. M. de 
Koning, in generaals uniform, te paard, omringd door 
de prinsen en een talrijken staf, en daarna H.M. de 
Koningin, benevens de prinsessen » SEZ@ten in eene prach- 
tige koets, met acht paarden bespannen welke omreven 
en gevolgd werd door eene eerewacht te ‘paard waarvan 
de leden in milicaire kleeding waren uitgedoscht , te we. 
ten, met blaauwe rokken met roode opslagen, zilveren 
lissen , witte onderkleeding, en hoeden met liggende pluimen, 
De trein werd besloten door eene afdeeling kurassiers en dric 
battaillons der stedelijke schutterij, — De plegtigheid is 


door zeer fraai weder begunstigd. De toevloed van 
Alle huizen waren met 


nieuwsgierigen was overgroot. 
aanschouwers bezet, en alom werden de Koning zcowe! 
als de Koningin met de levendigste vreugdebetooning ont- 
vangen en begroet, 't welk Hoogstdezelven dan ook nier 
onbeantwoord lieten, — Langs den weg, dien HH, MM, 
volgden , waren al de huizen op de eene ot andere wize 
versierd en van vlageen voorzien, 

De boven vermelde nieuwe poort , welke in de daad 


zeer fraai en in eenen grootschen stijl gebouwd is, is bis 


geiegenteid dezer plegtige intrede van Z. ML. voor hét 
ezrst geopend, 

Te drie ure zijn HH. MM. op het paleis aangekomen. 
Hoogstdezelve zijn terstond op het balkon verschenen, 
en door de ontelbare volksschare met een aanhoudend, 
daverend vreugdegejuich en eene in de daad onbesc- 
hrijfelijke geestdritt begroet. 

—- Ten aanzien van de inrigting der Nieuwe-kerk voor de 
plegúgheid der inhuldiging, verneemt men het volgende : 

Vlak voor het„Koor bevindt zich de troon; aan weers- 
zijden van den koningszetel zijn de zitplaatsen voor de 
Prinsen, terwijl zich achter den koningszete! de groot- ofli- 
cieren en adjudanten zullen plaatsen. Regts van den troon 
Cnaar den kant van de Gravenstraat) is de loge van H, 
NT. de Koningin en de Prinsessen, welkeloge 18 plaatsen 
bevat; links van den troon de loge van 6o plaatsen voor 
het corps diplomatique en de consuls, Achter deze, aan 
de Damzijde, is eene groote tribune no. 13 van 325 zit- 
plaatsen, deels bestemd voor de dames der Staten - gene- 
raal, commissien van geleerde genootschappen en Kamer 
van koophandel, deels voor het publiek met kaarten ; 
achter de loge der Koningin, aan den kant der Graven- 
straat, is op gelijke wijze eene tribune voor het publiek 
met kaarten no, 12, voor 450 plaatsen; vóór deze zijn 
d>: plaatsen van de commissien der Handelmaatschappij 
en Nederl. Bank. Voor den troon zijn in het ruim, in 
het midden, vooreerst 96 plaatsen voor de Staten - gene- 
raal, en aan weerszijden in het ruim, regts 66 plaatsen 
voor den Raad van State, links 75 plaatsen voor den 
Hoogen Raad; verder zijn in het ruim aan den eenen 
kant 150 plaatsen vocr het kerkbestuur , aan den anderen 
kant 35 plaatsen voor den gouverneur en gedep. Staten 
van N.-Holland, 56 plaatsen voor de criminele regtbank, 
en 65 voor de arrondissements-regtbank ; eindelijk zijn in 
het ruim achter deze plaatsen tweetribunen voor het pu- 
bliek no. gen to, van 18o en 131 plaatsen. De tribune 
no, 11 onder het orgel bevat 25o plaatsen. Schuins voor 
den trcon zijn aan den regter kant de tribune voor de mi- 
nisters van 28 plaatsen, en achter deze die voor het ste- 
delijk bestuur van ga plaatsen; en twee tribunen no, 3 en 
„, de eerste van 250 plaatsen, bestemd deels voor com- 
missien van de alg. Rekenkamer, leden en raden van de 
ment, deels voor het publiek ; de andere van 5o plaatsen 
voor het publiek; boven het graf van van alen is de 
tribune (no, 14) van 50 plaatsen voor de muzijk der schut- 
terij. Schuins voor den troon, aan den linker kant, ís de 
tribune van 40 plaatsen voor de generaals en vlag-officie- 
ren , buitengewone kamerheeren, en achter dezelve de tri- 
bune no. 4 en 6 van zoo plaatsen voor het publiek. Aan 
de voorste pilaren van het ruim zijn nog loges voor dames 
(ro. 1 en 2), ieder van 12 plaatsen aangebragt; op de 
gallerij der weezen no, 5, ISO plaatsen; eindelijk zijn 
tegen het koor nog 4 tribunen aangebragt. In het geheel 
zijn er aldus ruim 4coo plaatsen in de Kerk, 

Het gehemelte, onder ’t welk Z. M. van het paleis 
paar de Nieuwe.kerk zal gaan, zal, naar men vermeemt, 
door de schouten-bij-nacht de Man en Ziervogel en door 
de generaals-majoor de Favauge en Klerck gedragen worden, 

Men verneemt, dat mevrouwen de baronnessen van der 
Capellen , van Zuylen van Nyevelt, Huyssen van Katten 
dyke , van Doorn van Westcapelle, alsmede mevr. Backer 
Dedel en baronnes van Brienen van de Groote Lindt zijn 
benoemd tot dames van het Paleis van H. M, de Koningin. 

HAARLEM, 26 November. Door den Raad der stad 
Amsterdam zijn benoemd tot leden der provinciale Staten 
wan Noord-Holland de heeren mr. D. W. Cramer , burge- 
meester der stad, mr. 4. M. Reael, A. Willink, mr. 
P.J. van Naamen van Scherpenzeel, jhr. WW. van Loon, 
inr. J. H. van Reenen, A. F. Insinger , F. Rendorp . P. 
Hartsen , J. Hooft van Vreeland, mr. F.d. van all en 
J.G. ten Sande. 

Door den Raad der stad Rotterdam zijn benoemd tot 
teden der provinciale Staten van Zuid-Holland , de heeren 
mr. M. C. Bichon van IJsselmonde ‚ burgemeester der stad, 
P.van der Willigen. mr. A. S. van Reeserma, D. Blan- 
kenheijm, P. J. M. Fauchey, F. van Vollenhoven jr. — 
Door den Raad der stad Dordrecht zijn als zoodanig ver- 
koren de heeren mr. H. P. Hoog en mr. P. Beelaerts van 
Emmichoven. 

AMSTERDAM , 27 November. Gisteren was de 
beurs alhier willig, met vele koopers, De ab pc. 5o4 
A 433 5 pc. 984. Handelm, 169f à £. — Heden is 
geene beurs gehouden, noch handel gedreven, 

AMSTERDAM, 26 November. Den ogen dezer zijn in Texel 
binnengekomen Oldenburger, Keun en Oppedijk , alle 3 van New- 
castle, en uitgezeild het schip Angelique, kapt. Brewer naar New- 
jork , Cummings sa Meaning, elder Londen , Bastin naar New- 
castle, Buss naar Libau en Feilberg naar Noorwegen; de wind het 


kompas rond, 

Den 23 en oqtten dezer is In het Vlie niets gepasseerd, doch naar 
Terschelling gezeild Nielsen naar Svendborg en Asberg naar Stok- 
holm, de laatste met hup van 3 vlielandsche loodsschuiten , heb- 
bende de spil gebroken en andere schade bekomen, 

Den 21 en aarten dezer is in Terschelling niets epasseerd. Den 
gystea dito binnen Voordewind van Osterrisoer , lek en met verlies 
van twee ankers en touwen, zwaard enz, ; nog cen schip de naam 
onbekend; niets uitg: zeild. 

Den o3tten Nov. is te Harlingen met schade binnengebragt het 
schip de Vrouw Maria, kapt. Jansen, van Amsterdam naar Hoekzijl, 

Volgens partikulier berigt is 22 Nov. uit zee in Texel terugge- 
komen het schip Johanna, kapt. Oltmans, van Amsterdam naar 
Lisbon en Bahia, 

Te Suriname is aangekomen ker schip Amphitrite, kapt, Popcken 
van Rotterdam, Te Triest Pierotica; te Napels Cafiero, beide 
van Amsterdam. Te Genua Struyk voor wijten Domeni van Rot- 
terdam, Te Havre Koning van Zwolle, Te Newhaven Banks; te 
Warnemunde Lorentz, Ahrens en Koop, alle 4 van Rotterdam , 
Niemann van Harlingen en Galle van Schiedam, Te Emden Borjer 
van Amsterdam, 

AMSTERDAM, 26 November. Van het Nieuwediep meldt men 
dat het aldaar binnengekomen schip de jonge Lodewijk Anthonie, 
kapt. Ticbbes, van Suriname naar Amsterdam, een anker en touw 
gekapt en schade aan het ship en de tuigagie bekomen heeft, als 
nok dat het aldaar uit zee teruggekomen schip Sara Anna Cornelia, 
kapt. Kiers, van Amsterdam naar Lisbon en Bahia, lekkagie be- 
komen, zeilen en een man der equipagie verloren heeft, 

Den 16den Nov. is te Milford uit zee teruggekomen, doch heeft 
1 dito de reis hervat het schip Fero, kapt, Patterson, van Lever- 
pool naar Dordrecht, f 
“Den 1gden Nov, is van Brouwershaven vertrokken het schip Ca- 
tharina , kapt. Riermeijer, van Rotterdam naar Batavia. 

Te Zwolle zijn aangekomen Buiten en Zoutman, beide van Hull, 
Te Harlingen Disney van Londen. Te Delfzijl Strackholder van 
tworden naar Amsterdam, Forma van Leer, de Boer van Grietzijl , 
de Vries en van der Horst, bede van Bremen, Albers van Aren- 
dahl, Naatje van Christiansand, Schuur uit Noorwegen. Te Ter- 
munterzijl Douwes van Halte en Bakker van Grietzijt. Te Vlis- 
singen Jackson (st.) van Londen, Hansen van Hull, Schnuit van 
Bergen, alle 3 naar Antwerpen, Arnott van Newcastle naar Osten ‘e, 
Bolhuis van Riga naar Brugge en Roelofs van Ditzum naar Gend, 

AMSTERDAM, 27 November. Den a6sten dezer zijn in Texel 
binnengekomen het schip Carl Justus, kapt. Erichs van Havana, 
Lanceman en Youll, beide van Cardiff, Puister, Clasper en Hann, 
alle 3 van Sunderland , nog 4 schepen de namen onbekend, en uit- 
ge eild White naar Jarmouth, Christiansen naar Hartlepool, Kruse 
naar Kopenhagen, Bager naar Faaborg, Jensen naar Osterrisoer, 
Anckersen naar Drammen, Dik en Ouwehand, beide naar Hull ; 
de wind z, Z. W. . 

Den agtten dezer is in Terschelling binnengekomen eene kof, de 
naam onbekend, de kof gisteren gemeld is Broekema van Bergen ; 
niets uitgezeild, 

Van Helvoet wordt van 25 Nov, gemeld, dat het schip Mighlan- 
der, kapt. Ramshaw, van Stockton naar Londen, den oosten dito 
aldaar binnengekomen, zeilen «erloren , lekkagie en andere schade 
bekomen heeft en vermoedelijk zou moeten lossen om te repareren. 

Den aasten Nov. is te Ramsgate uit zee teruggekomen het schip 
Maria, kapt. Tanger, van Rotterdam naar Nantes, 


„Deun gotten Nov, is te CuxlisAen zwaar lek en met andere schade 
binnengeloopen het schip Scardisa vien, kapt. Neeven, van Riga 
naar Amsterdam, 

Den 23sten Nov, is te Ramsgate met verliss vaneen anker binnen- 
geloopen het schip Concordia, kapt. Witt, van Amsterdam naar 
Suriname. 

Den gasten Nov. is te Folkstone met verlies van een anker en 
touw en andere schtade binnengeloopen hetschip Stant Friesz, kapt. 
Feykes, van Amsterdam naar de Kaap Verdische eilanden en Santos. 

Den arsten Nov, heeft van Dartmouth de reis voortgezet de sche- 
pen de Beurs van Rotterdam, kapt, Veenstra en de Cock, kapt. P. 
Willems, beide van Rotterdam naar Batavia, 

Te Helvoet zijn binnengekomen Rankin van Glasgow, Ebeling 
en van der Wijk, beide van Cardiff, Pearson en S ranack (st), 
beide van Londen, Dijkhuis, Crap en Britt, alle 3 van Newcastle, 
Turnbull van Leich, Smaal van Riga als biĳlegger om order, en 
uitgezeild de schepen de jonge Adriana. kapt. Hempel, Mercator, 
kapt. Kortland en de Courier, kapt. Tegeler, alle 3 naar Batavia, 
Potomac, kapt, Berry en Hope, kapt. Evans, beide naar Newor- 
leans, Camilla, kapt. Watington naar Newjork en Chilo, kapt. 
Weston naar Boston, en Z. M. transportschip PRINS WILLEM PRE- 
DRIK HENDRIK, kapt, luit, Huys naar Suriname, Te Gibralur 
van der Velde; te Gravesend Smith, beide van Amsterdam, J. 
Visser en Stegenga, beide van Workum, 1. Hart, J. Hart en Hast 
Cst.), alle 3 van Rotterdam, ° 


PRIJS-COURANT per EFFECTEN, 
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Prijs der Specien te Amsterdam, 26 November 1830. 

Nieuwe Ducaten f 5,70 h 75, Oude gerande dito f 5,60 À 70. 
Wigtige Guinjes f 12,50 à 70. Dito Engelsche Souverinen f tt, 
Af ie,‚oo. Dito Pistolen f 9,70 à f 9,75. Nieuwe Louis d'ôr 
fir,15 à 25. Stukken van 2o fr. f 9,50 à 6o het Stuk, Baren 
Goud en Gouden Speciën van f 1442 6o per N. P. fijn 13k À 14 
Ct. Zilver van 6oo tot 5oo/d. f 105,40 à f 105,80 per N. P. fijn. 
Piasters f 2,55 à 6o. Fransche Kroonen f 2,724 à75, Stukken van 
A f2,35 à 371. Brabandsche Kroonen 2,68 à zo, Pruissische 

aalders / 1,75 À 80. 


gn 

",* LANDGENOOTENL! Den aasten November |, l, is op de 
hoogte van Perten de binnenloodsschuit ne, 5, welke uitgezeild was 
om de loods Jan Willem Gomes, in dienst op het uitgezeilde engel- 
sche schoner schip Monarck, kapitein J. Manning, weder intene- 
men, na dat genoemde loods reeds van het gemelde schip overge- 
komen was, bij het terugkeeren omgeslagen en zijn daarbij alle man- 
schappen, benevens gemelde loods omgekomen, 

De door dit treurig ongeval verongelukte personen waren, behal- 
ven de genoemde loods welke eene weduwe met vier kinderen waar- 
van de oudste 6 jaar , nalaat, de loodsschipper Sies Stark, nalatende 
eene weduwe en 2 dochters, Maarten de Wijn, loods-kweekeling 
nalatende eene weduwe met 2 kleine kinderen, welke bovendien 
hoog zwanger is, en eindelijk Jan M. Koopman, welke als noodhulp 
was medegaan, door dic ostgeluk missen niet alleen genoemde we- 
weduwen en kinderen hunne mannen, vaders en broodwinners , 
maar ook de weduwe 7. de Wijn, geboren Blom, eigenares van de 
loodsschuit , moeder van den verongelukten loods-kweekeling , haren 
zoon en tevens mer hare schuit het hoofdmiddel van bare 
4 huisgezinnen zijn daardoor in armoede en ellende gedompeld, en 
uwe deelneming en mildadigheid kennende, wagen wij het langs de- 
zen weg uwe mededeelzaamheid interoepen, 

Het hoofddoel waarmede wij uwe liefdegiften vragen is om zoo 
mogelijk niet alleen op dit oogenblik, maar bij voortduring een 
middel tot vervulling van den nood en der behoeften der ongeluk- 
kigen daartestellen. 

Wij verzoeken dan alle we'dadigen de giften te zenden aan den 
directeur van het postkantoor aan den Helder, welke zich met den 
ontvang derzelve heeft willen belasten. 

De ordergeteckenden vertrouwen dat zij langs dezen weg uwe lief- 
dadigheid niet te vergeefs zulten ingeroepen hebben, terwijl zij niet 
nalaten zullen de ingekomene giften door mededeeling in dit dag- 
blad ter kennisse te brengen. 

Willemsoord, aan het Nieuwediep, aa November 1840. 

L. V. LEDEBOER, Predikant, 

J. CHALMERS HOIJNCK vaN PAPENDRECHT, 
Onder-Inspecteur over het Loodswezen, 

A. TJ. STRUIJK, Kommissaris der Loodsen, 

J. GILTJES, Ontvanger der Loodsgelden, 


»* AMORTISATIE-SYNDICAAT. 
ADMINISTRATIE DER DOMEINEN IN HET gde RRSSORT. 
AGENTSCHAP 'sGRAVENHAGE. 

Op Diassdak den 8sten December 1840, des middags ten 12 ure, 
zal door den Agent van het Domein te °s Gravenhage, als daartoe 
behoorlijk geauthoriseerd, in tegenwoordigheid van den Inspecteur 
der Domeinen en ten overstaan van den Notaris C, J. SCHIEF- 
BAAN , residerende te ’s Gravenhage , in het Logement den Nieuwen 
Doelen, te °s Gravenhage, publiek worden aanbesteed: 

Het VERNIEUWEN van de STRAAT daor het Dorp Lisse 

mer de leverantie der benoodigde Materialen, en het onderhoud 
tet ultimo Maart 1842. 

De Bestekken dezer Aanbesteding zullen kosteloos en voor een 
ieder ter lezing liggen, ten Kantore van den Heer Adininistrateur 
der Domeinen te Amsterdam, en van den Agent van het Domein 
aldaar, aan het Locaal van het Gouvernement der Provincie Zuid- 
Holland, in de voornaamste Logementen der Steden ’s Gravenhage 
en Leyden, alsmede in de gemeenten Lisse, Hillegom, enz. ‚ ter- 
wijl de verlangde aanwijzingen zullen worden gedaan door den Op- 
zigter S. pe KEIJZER, te Oegstgeest, en alle verdere inlichcin- 
gen te bekomen zijn bij den Agent van het Domein :e ’s Gravenhage. 

De Agent voornoemd , 


H. COLLOT DESCUR Y. 


‘man 
** HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG 
MAATSCHAPPIJ. 

Bij gelegenheid der plegtige intrede en inhuldiging van 
Zijne Majesteit den Koning binnen de Hoofdstad, op aan- 
staande Vrijdag en Zaturdag den 27sten en 28sren Novem. 
ber, zijn de vertrektijden voor deze beide dagen door de 
Raad van Administratie bepaald, als volgt: 

Vrijdag 27 November. 
Van Amsterdam : Van Haarlem : 


‘s morgens ten 7£ ure. ‘smorgens ten 8 ure, 
” „9 » ” „8 „ 

Namiddag „2 _ » lok 
” 7 is nainiddag …„ 3 zi 
bid » bid „5 bid 

’ Zaturdag a8 November. 

‘smorgens ten 74 ure. ’s morgens ten 85 ure. 
5 »„ IO 5 ” »„ HÂ » 
» en namiddag „ a 35 

namiddag „ 3% » „ 5 ’ 
” iid 6 23 5 id 7 » 


„ 1. 
Des noodig Zuilen er dubbele Wagentreinen vertrekken. 
Amsterdam, den agsen November 1840. 
De Concroleur , 
W, E. METHORST. 


Staan, ; 


_ 














RIJN- EN IJSSEL-STOOMBOOT- 


zmlk MAATSCHAPP IJ. 
‚De Directie maakt bekend, dat de geregelde Dienst der Booteu 
di: jaar is gestaakt, doch dat informatien omtrent de verdere vaart 


der Booten, gedurende deze en de volgende maand zijn te bekomen 
ten Kantoren van Heeren Agenten der Maatschappij voornoemd. 


»* Vijftigjarige Echtverbindtenis ; 
J. BURG'ERHOUDT, 
rustend Predikant van S?avenisse, en 
M. M. K R O AL 
BAARLAND, den 2ósten November 1840, 


** Ondertrouwd : 









remmers 


CC. G BAESJOU 
Weduwenaar van A D. Kooman. en 
H. E. STEVENS! 
Wed. C‚ J. Gram, * 
SGRAVENHAGE, 20 November 1840. 
Eenige kennisgeving. 
*,* Ondertrouwd : 
CASPER DIEDERICH VIEHOFF , 
Predikant bij de Evangelische Luthersche 
Gemeente te Monnikendam , en 
JOHANNA SOPHIA OTTEN. 
AMSTERDAM, 26 November 1840. 


** Ondertrouwd : 
M. NEDERDIJK POLVLIET 
van Rotterdam , en ’ 
Z.-Bommer, C. A. NO M A _N 
27 November i — ’ 
1840. G. B. vaN GOOR 


en 
W. A. _ NO M A _N 
Eenige kennisgeving. 
"” Gewouwd: 
JOHANNES SCHNEIDER 
ade Luicent. der Infanterie en \ 
MARIA OLYMPIA KNOPS. 
PASSAROEANG (Java), 22 Julij 1840. 
"” Getrouwd : 








* 


DENEKAMP, H. H. BON KE 
24 November van Losser , en k 
1840. M. J. D. MAN N, 


Strekkende deze tot algemeene en bijzondere kennisge- 
ving aan Familie en Vrienden. 
”* Getrouwd : 
JAN LODEWIJK PRAETORIUS 


en 
MARIA HENDRICA ELISABETH DAVIJT 
AMSTERDAM, 26 November 184o, 


ntm tte nenten nst Meen eeeeenenenerm 
*,* Heden beviel zeer voorspoedig van eene welzescha- 


pene DOCHTER , JOMANNA CORNELIA HARINCK 
geliefde Echtgenoote van E 
WOUTERS, 


VLIELAND, j. 
den oen November 1840. 

„ Mijne geliefde Echtgenoot 4. C. JUN à 
loste heden van eene DOCHTER. hek 
HooRrN, Dr. j. KOKER. 

23 November 1840. Eenige kennisgeving. 
ta Heden verloste van een’ welgeschapen doch dooden 
ZOON, ELISABETH REIJERS, geliefde Echteenoot van 
LEEUWARDEN, A. MENALD A. 
den hoe hd 1840. 
„” Heden beviel vrij voorspoedig van eene DOCH- 
TER , JUSTINE CHRISTINE VAN MEURS, elieine 


Echtgenote van 
Mr. G. EVERTS P. Pz, 


ARNHEM, 
ted Ad 
B eden beviel van een’ welgescha , 
E.M. H. KLEINEVELDT, geliefde Hr 8 
LWOLLRE, F. B. J. VOS or WAEL. 
den 2asten November 1840. 

** Heden beviel allervoorspoedigst van eene DOCH- 
TER, Vrouwe M. H. VAN HERWERDEN, geliefde 
Echtgenoot van den Kapiteic-Ingenieur |. VALTER. 

NIJMEGEN, 23 November 1840. 

** MioDELBURG, den agsten November 1840. He- 
den verloste zeer veorspoedig van eene DOCHTER 
M. J. P. FOKKER, geliefde Echtgenoot van 

Eenige kennisgeving. H. J. DRONKERS. 
*” [eden morgen is zeer voorspoedig bevallen van ee: 
MEISJE , J. G. KRUTS, Echtgenoote van 
VRIEZENVEEN, C. KRUYS Jz. 
24 BovenDen 1840. A 
„ Heden beviel voorspo van eene DOC Ek 
J. U, KRUTS , beminde Hinson van ike: 
PRUIM. 


DocKum, M. 
den agsten November 1840, 

** Op Dingsdag den aqstea November 1840, is te 
WiILLEMSOORD, van eene welgeschapene DOCH. 
TER bevallen, Vrouwe H. VAN DER SPEK OBREEN 
geb. ROBIJN. Eenige kennisgeving. ” 

»,* Heden beviel voorspoedig van eenen welgeschapen 
ZOON , de Hoog Wel-Gebore Vrouwe A, M. G. CAL 
n re ‚ geboren Baronesse SVOUCKAERT PAN SCHOB. 

UTRECHT, 24 November 1840. 

«* Heden beviel zeer voorspoedig van eene welge 
schapene DOCHTER , Vrouwe B. 14. Baronnesse AN 
BRAKEL, geb. BRAND VAN CABAAUW, 

UTRECHT, 24 November 1840. 

*,* Heden verloste vrij í 


> 


voorspoedig van een’ welge. 
schapen ZOON , GEERTRUIDA HAVELAAR , geliefde 
Echtgenoot van 

D. HU D 


RoTTERDAM, 
den agsten November 1840. 

*” Mijne Echtgenoot G.H. VAN BAAK, beviet 
heden nacht zeer voorspoedig van eene welgeschapene 
DOCHTER. Mr, W. J. TONCKENS, 

Merppri den assten November 1840. 

Eenige kennisgeving. 

* * Heden beviel zeer voorspoedig van eene DOCH- 
TER WW. E. C. VAN GRIETHUIJSEN, getiefde Echt- 
genoot van W. H., MOORREES, 

HumMEero, 25 November 1840. 
Eenige kennisgeving. 

*‚* Mijne Echtgenoote A. M. VAN EIJGEN, verloste 
heden morgen voorspoedig van eene welgeschapene DOCH- 
TER. C. HEN N IJ. 

DIEPENVEEN; Eenige kennisgeving. 
den assten November 1840. 

"Bur, op Zexel, den ogsten November 1840. 
Bevallen van een welgeschapen ZOON , A. A. J. CO- 
NINCK WESTENBERG , Echteenoote van 

). L. KIKKERT, Notaris, 

*” Gepasseerde nacht verloste zeer voorspoedig van 
eene welgeschapene DOCHTER, ADRANA CHRÍS- 
TINA BIRNIE , geb. ROELANS. 

DevENTER, 26 November 1840. 

"‚* Heden beviel voorspoedig van een’ welgeschapen 

ZOON , NEELTJE BERGEN , geliefde Echtgenoot var: 
SCHAGERBRUG, in de Zijpe, K. pr GOEDE. 
26 November 1840. 

*‚* Heden beviel van een’ welgeschapen ZOON J. 
WW. SCHUT, geliefde Echtgenoote van 
AMSTERDAM, j. W.H. WERLEMANN. 


26 November 1840, 


Ï G. 


Te Winremsoorw, aan het Vieuwe Diep, is 
den o6sten Noveinber 1840 , voorspoedig van eene DOCI- 
TER bevallen, NELEITA DE VRIES, Echtgenooe 
Van den Kapitein Luitenant ter Zee, 

H. F ER G U SO NN, 

*,* Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER, 
K. F. CATS, Echtgenoote van 

LrRYDEN, | JJ RE YS T, 
26 November 1840. Apotheker en Drogist. 

Eenige kenni:geving. 

** Heden beviel zeer voorspoedig van eenen ZOON, 

A.J. WäiCHTER, geliefde Echtgenoote van 
AMSTERDAM, D. STOLT 
den a6sten November 1840. 


DS 
ID 
de 


** GRONINGEN, den Ioden November 1840. He- 
den overleed Vrouwe SUZANNA ELIZABETH pr BE- 
VEREN, Echtgenoote van den Kolonel J. f. A. AR- 
DESCH , Provinciale Kommandant van Groningen en 
Drenthe. 

"* Heden overleed in den ouderdom van ruim zeven 
en zeventig jaren, onze hartelijk geliefde Moeder en Be- 
huwd-Moeder, Vrouwe PAULINA LOEFF HiSHU. 
SIUS, weduwe van Mr. A. Hoijnck van Papendrecht. 

P. C. HOIJNCK van PAPENDRECHT, 
RorTeRDAM, uit aller Naam. 
ao November 1840. 

** ZUTPHEN, 21 November 1840. Heden nacht 
overleed in den ouderdom van 47 jaren Mejufvrouw GER- 
De JOHANNA HELENA VOORTMAN , geb. 
WIJERS. 

J, Heden overleed, in den ouderdom van ruim zes en 
tachtig jaren en ACU anne Mejufvrouw ANNA MAR- 
p} Oo . 
neen N. G. FRANCKEN. 


ÂRNHEM, 
den arstea November 18g0. W. KNOOP S, 

* » Heden overleed door met een Rijtuig in het NH, 
Kanaal te storten, mijn geliefde Echtgenoot PIETER 
NAGTEGAAL , in den ouderdom van 4 jaren. 

BUIKSLOOT, A. U N, 
den asten November 1840. Weduwe P. Nagtegaal. 

*,” Door een allernoodlottigst toeval werd ons en on- 
ze Kinderen heden op het onverwachtst door den dood 
van het hart gescheurd, onze geliefde tweede Zoon en 
Broeder JAN, in den bloeijenden ouderdom van ruim 
twintig jaren. Hoe grievend zwaar ons en haar op wel- 
ke hij de teederste betrekking had, deze ramp trett, zal 
leder ligt gevoelen. Mert haar treurende, wenschen wij 
niet te min in den wil van God eerbiedig te berusten, 
wiens doen altijd wijsheid en liefde is, 

AMSTERDAM, JAN GOEDKOOP. 
ar November P. GOEDKOOP, 
1840. Geb. Van DIJK. 

“* Heden overleed tot opze bittere droefheid, ons 
jensste Zoontje, JAN AREND, in den jeugdigen ou- 
derdom van ruim elf maanden. 

HAARLEM, F. J. BUURMAN F. ZN. 

ar November S. P. BUURMAN, 

1840. Geb. Dre VOGEL. 

Strekkende dezes tot bijzondere kennisgeving aan Fa- 

milie, Betrekkingen en Vrienden buiten de Stad. 

*« Den aasten November 1840, is ten Huize TER 
Meer ‚ te Maarsen, overleden de Hoog Wel-Geb. 
Heer DIEDERIK Baron Van TUIJLL van SEROOS- 
KERKEN, Lid der Ridderschap en der Staten der Pro- 
vincie Utrecht. Ë AE 

« « Heden is alhier, na een langdurig en smartelijk lij- 
den. in den ouderdom van 7o jaren overleden, de Heer 
s, DEEGES. 

8 Wmcar EN DaAL, te Maarssen , 
den 23sten November 1840. 

Vezoeke deze algemeene , tevens als bijzondere kennis- 

geving aantemerken. 

“ * Heden namiddag ten half twaalf ure, overleed onze 
waardige Tame, NEELTJE van 'r VEER , Weduwe 
Cornzlis Schenk, in den ouderdom van 74 jaren en 6 
maanden. W. van GUN SM. 

Wormerveer, JANNETJE van GUNST, 
ag November 1840. geb. NIEUWENHUIZEN, 

Alle de genen die iets te vorderen hebben van , of ver- 
schuldigd zijn aan bovengenoemden overledene, gelieve 
daarvan opgave bij den onderteekenaar te doen, vóór of 
op den 15den December eerstkomende, 

*« eden overleed onze geliefde Vader en Behuwd- 
Vader WIEBE pr VRIES, in den ouderdom van 74 jaar. 
ALKMAAR, JACOB pr VRIES, 
23 November 1840. FEMMETJE pr VRIES, 

Geb, BARENDS. 

** Op den agsteo November iRgo, iste Parijs over- 
leden, in den ouderdom van 49 jaren, de Hoog Wel. 
Gebuvre Heer V. J. R‚, Baron van TUIJLL van SE- 
ROOSKERKEN, Gepensionneerd Kollonel bij de Ka- 
vallerie en buitengewoon Kamerheer van Z. M. den Ko- 
ning der Nederlanden, Ridder van de Mittvaire Willems- 
Orde, van het Legioen van Eer van Frankrijk, en van 
de St, Anna-Orde van Rusland, j ES 

* « Tot mijne grievende smart, werd mij heden mijne 
diedbare Echtgenoot ANNA ELISABETH ELIAS , door 
den dood ontrukt. Zij overleed ten huize van haren 
oudsten Broeder, in den ouderdom van ruim 26 jaren, 
Vijf en een half jaar mogt ik met haar, in den geluk- 
kigsten echt verenigt zijn. De herinnering aan dien tijd, 
geett mij de ruimste stof, om te gevoelen hoeveel ik 
met mijne drie Kinderen in haar zal missen , maar ook om 
haar natezien, als die rijp voor een beter leven, tot het 
genot van die zaligheid Is overgegaan, die het geloof’ in 
het Evangelie doet verwachten. 

AMSTERDAM, D. T. F. PATIJN, 
a4 November 1840. „Predikant te Voorburg. 

* … Heden ontsliep mijne dierbare or.vergetelijke Gade, 
ANNA CATHARINA ELIZABETH BOER, in den 
ouderdom van 37, jaren, na eène allergelukkigste Echt- 

ieing van ruim 3 jaren. 
Vat ip diep gewond hart geef ik „door deze , hier- 
wan kennis aan mijne menigvuldige Vrienden en Berrek- 
kingen. E. van HARLINGEN, 
AMSTERDAM, 24 November 1849. 
** In den laten avond van heden, overleed aan dege- 
volgen eener korte doch hevige ongesteldheid , onze ge- 
liefde Dochter, DIRKJE, in den ouderdom van circa 
1o jaren. A. Dr HAAN, 
WEESP, N. DE HAAN, 
as November 1840, Geb. REGTUYT. 

“Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene , tevens 

voor bijzondere kennisgeving aantenemen, 

»* Na een langdurig en smartelijk lijden, doch met 
onderwerping aan den wil des hemelscher Vaders, ont- 
sliep heten namiddag ten 3 uur, onze geliefde en onver- 
geetclijke Zuster en Behuwdzuster CHRISTINA PRUIJS- 
SER, in leven Linnen-Naaimoeder in het Weeshuis der 
Hervormden binnen deze Stad, in den ouderdom van ruim 
40 jaren, JAN VERKES. 

HAARLEM, HELENA VERKES, 
den 25sten November 1840. Geb, PRUIJSSER, 

"2 NIJMEGEN, den ogsten November 1840. Heden 


Generaal KRAIJENHOFF , Groot Kruis van de Míilical- 
re Willems.Orde, Ridder van het Legioen van Eer, Gou- 
verneur Titulair van Amsterdam en Lid van verscheiden 


geleerde Genootschappen, «den ouderdoui van omtrem: 3aá 
jaar bereikt hebbende, 


* Gevoelig voor de blijken van deelneming, aan mij 
bij het overlijden van mijnen Vader betoond, betuig ik 


mijn vriendelijken dank. 
H. C. or KONING, 


HAARLEM, 
27 November 1840. Wed. IV. Posthumus. 
*„” Ten gevolge van het, in de, op den 11den Novem- 


ber jongstleden te Amsterdam gehoudene Vergadering , van 
Honders van Aandeelen in de leening ten lasten van W. 
G, F‚ Grave van BENTINCK, Heer van Varel en 
Kniphausen, in den jare 18og alhier opgerigt, genomen 
eenstemmig besiuie, vor de gevorderde opzending der origi- 
nele Aanderlen voor welke in den jare 1835 is geteekend, 
de Acte van qualificatie vp de Heeren Mr, P. RAS en 
G. C. LANGE, wordt door deze aande Houders der- 
zelver Aandeelen berigt, dat, te rekenen van den zeven- 
den tot en met den vwaalfden December eerstkomende, 
ten Huize van den genoemden Heer G. C, LANGE, 
te Amsterdam op de Keizersgracht bij de Reguliersgracht 
No, 138, dagelijks des voormiddags van ro tut 12 ure, 
zal worden gevaceerd tot het overnemen van dezelve 
AANDEELEN „tegen uitlevering van een door gecom- 
miteerden geteekend Renversaal, om door dezen (ten 
pericule en risico der belanghebbenden) gerecommandcerd 
per post naar Varel aan den gecommiteerden gemagtisde 
aldaar te worden opgezonden , zullende de Houders welke 
de tijdige overgitte hunner Aandeelen mogten verzuimen, 
zich de nadeclige gevolgen daarvan moeten getroosten. 

*,” COMMISSARISSEN der NEGOTIATIE voor den 
STRAATWEG tusschen de Grebbe en Dieren, en van 
Arnhem naar Apeldoorn , adverteren mits deze , dar, inge- 
volge art. 6 van het Pian der Negotiatie, op Maandag den 
zevenden December 1840, des middags ten twaalf ure , op 
het Provinciale Gouvernements Gebouw te Arnhem , zal 
worden overgegaan tot de UITLOTING, ter aflossing 
van TWAALF AANDEELEN in de gez. Negotiatie ; en 
zulks in bijwezen van zoodanige geïnteresseerden , als ver- 
kiezen mopten daarbij tegenwoordig te zijn. 

"” COMMISSARISSEN tot de NEGOTIATIE voor 
den STRAATWEG van Zurphen naar Apeldoorn en Die- 
ren adverteren bij dezen, dat op Maandag den zden Decem- 
ber 1840, des voormiddags ten elf ure, ten Raadhuize 
der stad Zucphen, in tegenwoordigheid van Dee!hebbers 
en ten overstaan van Notaris en Getuigen, zal worden 
overgegaan tot de UITLOTING van VIER AANDEE- 
LEN, heenkomende uit de voorschreven Negotiatie. 

"„* Alle de genen, welke eenig narigt kunnen geven 
wegens het tegenwoordig verblijf of het overlijden van 
Mejufvrouw BRUCE (Bloedverwante van den in Fe- 
bruarij jl. ín Italie gestorvene Majoor GRIFFIN JONES), 
welke voorheen te ‘s Gravenhage gewoond en aldaar on- 
derwijs in Talen en Mauzijk gegeven heeft, worden ver- 
zocht zulks te willen mededeelen aan het Engelsch Con- 
sulaat te Rotterdam, alwaar alle daardoor veroorzaak: 
Kosten met dank zuilen worden vergoed. 

"‚” Bij eene Nederduitsche School wordt gevraagd : 
Een EERSTE HULP-ONDER WIJZER van den gden of 
den rang, grondig bekend metde Leerwijze van den Heer 
Prinsen en de Zangkunst. Hetinkomenisf1oo, ’s jaars , 
benevens Kost , Inwoning , Bewasschen enz. Brieven franco 
onder Letter A,, bij W. STOKHUYZEN , Boekverkoo- 
per te Gorinchem, 

" A. IN'T VELD, Onderwijzer te Capelle, in de 
Langstraat , verlangt zoo spoedig mogelijk : Eenen SECON- 
DANT , van de Hervormde Godsdienst, bezisende den 
den of 3den rang, in staat de Fransche taal grondig te 
onderwijzen en vlug te spreken, en ook de Mathésis te 
onderwijzen. Men adressere zich met gefrankeerde Brie- 
ven , doch liefst in persoon, 

",” IEMAND ervaren in het Engelsch, Hoogduicsch , 
Italiaansch en Fransch, en niet geheel onbekend mec de 
beginselen der Larijnsche Taal, was gaarne in eenige be- 
trekking geplaatst. Adres onder Letter B., bij den Boek- 
verkooper J. GOTELING VINNIS, te Haarlem. Brie- 
ven franco. 

"…" JOHs. SCHILD, Onderwijzer te Heukelum , in 
Zuid. Holland, vraagt tegen billijke schadeloosstelling, 
eenen JONGELING, die geschiktheid bezit en genegen 
mogt zijn, zich als Onderwijzer te doen opleiden. Adres 
bij bovengenoemden Onderwijzer. Brieven frarco. 

mt T.J. HONDIUS, Apotheker te Amersfoort, vraagt 
een LEERLING, van de Protestantsche Gods .ienst, in 
of buiten de Kost. Brieven franco. ‚ 

"* Een PERSOON van middelbare jaren, het Itali. 
aansch Boekhouden kundig en mec velerlei andere Kan. 
toor Werkzaamheden grondig bekend, doch thans buiten 
bestaan, wenschte gaarne weder geplaast te worden , des- 
noeds voor halve dagen, het zij op een [andels- of an- 
der Kantoor binnen eene Stad, of bij een Burgemeester, 
Secretaris of Notaris ten platten Lande, als zijnde hij 
cok op dergelijke wijze vroeger geplaatst geweest; kun- 
nende hij de meest voldoende getuigschriften overleggen, 
zoo van betoonde bekwaamheid als van goed gedrag, in 
de onderscheidene betrekkingen door hem waargenomen. 
Men gelieve zich met franco Brieven te adresseren aan 
Letter B , bij de Boekdrukkers de Wed, LOCKE & 
ZOON, in de Vissteeg te Rotterdam, 

** Op een Buiten verlangt men een bekwaam TUIN- 
MAN , gehuwd doch zonder Kinderen, welke tevens met 
twee Paarden kanrijden. Brieven verzeld met behoorlijke 
getuigenissen onder de Letter D,, franco, bij VAN DER 
MEER & VERBRUGGEN, te Rutterdam. 

** Een KOOPERSLAGERS-KNECHT, welke ook 
te pelijk hec B/iks/agers vak verstaat, en aizvo voor bel- 
de bekwaam is, kan vast werk bekomen. Adres met franco 
Brieven onder Letter H., bij de Boekhandelaren VAN 
TERVEEN & ZOON, te Utrecht. 

** Fen STEENDRUKKER, zijn vak, vooral het 
Krijtwerk grondig verstaande, van goede getuigschriften 
voorzien, vasr werk begeerende, gerieve zich ten ‚spoe- 
digste te adresseren in persoon of mer vrachtrrije Brieven, 
bij de Boekhandelaren JOH. NOMAN & ZOON, te 
Zalt. Bommel, j : 

** Men vraagt aan een aanzienlijk Instituut voor Jon- 
ge Heeren, niet ver van de Hoofdstad , als Huishoudster: 
Eene fatsoenlijke BURGERVROUW, van middelbare 
jaren, en van de Protestantsche Godsdienst. Adres met 


franco Brieven, onder Letter K‚, bij den Boekhandelaar 


J. GOTELING VINNIS, te Haariem, 

“‚* Men verlangt in eene kleine deftige Kostschool : 
Een BURGER MEISJE van de Hervormde Godsdienst, 
niet beneden 25 jaren, het Naaijen , Stoppen en Mazen gron- 
dig verstaande , alsmede de behandeling der Wasch, en de 
gedeeltelijke zorg voor jonge Kinderen en het Huishouden. 
Men verzocht omstandig berigt in franco Brieven onder 
Letter W , bij den Boekhandelaar H. M, van DORP, 
te Utrecht, 

"5 Une Deimoiselle, Anglaise d'ortgine , desire se voir 

lacée atiprès d'une famille distinguée en zualitt de GOU- 
VERNANTE. Elle sait enseigner oittre sa langue na- 
zernelle, le frangais, le hollandais , les principes de l'alle- 


| mand et les autres scienes, nécessaires, à donnes une 
overleed alhier de Hoos Wel. Gebore Heer Luitenant- 


éducation soiexte. Pour de plus amples renseignements on 
est pris de s'adresser , par lettres affranchies 5045 Winiriale 
X, chez Monsr, W. E.J. TIEEËENK IWILLINK, Libraire 
à Zwolle, 


… HOTEL DE RUSSIE, 
CAnctiennement an Cor de Chasse 
Prace pes Postes à 
STUTTGART en WURTEMBERG. 

Cer Hotel, entibrement remis à neuf , presente aux 
voyageurs toutes les commodités qu’ils puissent souhaiter. 
Toutes les chambres ont été fraichement dScorbes et mes; 
blées, on y trouve des appartements complets de familles , 
des remises fermées, des ecuries bien a ertes, table d'hröts 
er restauration, ainsi gite chaque jour un service régu. 
lier , pour toutes les routes, par P Hotel des Postes qu: 
est à coté de  Horel de Russte. 

mn E RL O RE N: 
ZES TALONS, tot bekoming van Nieuwe Couporis, 
van Certificaten Rusland, genèeg. te Hamburg , ieder 
groot Rs, soo in Zilver, geteekend No, 31283, 31784 , 
31785, 31786, 31787 en 31788, en een COUPON Me: 
talliek , groot Fl. os C. M., vervallen den rstea Novein. 
ber 1840, No. 84259. 

Verzonden per Missìve, gedateerd 25 October 18go, 
van Middelburg naar Amsterdam. De Vinder, voor wier 
deze stukken geene waarde bezitten, aangezien de aan- 
gifte heeft plaats gevonden, word: verzocht, zich onder 
verzekering van stipte geheimhouding en genereuse be- 
looning , te adressere bij de Boekverkoopers M. SCHOG.- 
NEVELD & ZN., Beurssteeg te Amsterdam. 

nt L E E s HIE R! 

De Ondergeteekende gedurende vele jaren en tot hede:: 
met het beste sneces handeldrijvende, in de door her: 
zelven gefabriceerde Macrnba- en Prins-Regent-Syuiven , 
naar het echte recept uit Curacao, en daarin de bezun. 
Suging van onderscheidene Snuifhandelaren genietende , 
berigt bij deze zijnen geëerde begunstigers, dat hij zijne 
FABRIEK in genoemde Snuiven heeft overgedaan aan 
den Heer T. G. F. pr KRUYFF , opvolger in zijne 
voormalige Affaire op het Hofspui, Wijk. Q No. 81, 
alhier , bij wien diezelfde kwaliteit van Macuba en Príy:,: 
Regent-Snuiven, in het vervolg alleen te bekomen is, 
weshalve hij dan ook zijnen Opvolger voortdurend in de 
gunst der Heeren Snuifhandelaren aanbeveelt, met dank. 
zegsing tevens voor de aan hem zoo vele jaren lang be- 
t:onde genegenheid en vertrouwen. 

‘s Hage, T. B. MOLKENBOER, 
24 November 1840. 

",* Ingevelge de hier bovenstaande Advertentie beveei: 
zich de Ondergeteekende, als opvolger van den Heer 
T. B. MOLKENBOER, in de voortdurende gunst van 
Fleeren Snuif handelaren en andere vroegere Begunstigers, 
Alsnu door overneming in staat zijnde, dezelfde kwaliteit 
van Macuba-, Prins. egent-, alsmede andere #n- en vir. 
landsehe SNUIVEN te kunnen leveren, terwijl hij dour 
voldoende bediening di: gunst zal trachten waardig te 
blijven. ‚, G. F. pr KRUY FE, 

'slage, 14 November 1840. 


“„ De ondergeteekende door aankoop Eigenaar gew. 
den zijnde der FABRIEK van Papieren - Zakken … voor. 
heen gedreven onder de Firma van CORNs. PEERK. 
BOOM & Co., zoo beveelt hij zich mede in die geëerde 
gunst der geene welke door genoemde Firma, eene zo. 
reeks van jaren in geplakte Zakken en Papier zijn be- 
diend geworden, terwijl dezelve voor zijne rekening en op 
deszelfs naam zal worden voortgezet, waartoe hij zich on 
‘tminzaamst in ieders vertrouwen blijft aanbevelen, d 

Westzaan, TT. VERWEEL. 
ar November 1840. 

"OP ner HOOFD-ETABLISSEMENT ror IN. 
VOERING per ZIJDETEELT iN NOORD - BRA- 
BAND , zijn tot billijke, prijzen te bekomen: 

ed den en Plantsoenen, (veredelde en 

wiige ), 

Acernegundo en dAccasia Heesters en dito Plan:soenen , 

in svorten. 

Gliditia Triacauthas, euz. 

St, Michiels Gestel, 


De Directeur 
den ogsten Noverber 1840. \ 


Hre. BERAIL. 


' ACAHOUT, 


Ed 

Dit Middel, hetwelk een aangenaam Maag en Bors: 
versterkend voedsel opleverd, voor zwakke en teringact 
tige Personen, oude lieden en die genen welke na door. 
gestane ziekten de vorige krachten willen herstellen #s Apr 
eenige dat door de Koninglijke Academie te Parijs en de 
voornaamste Geneesheeren in Frankrijk is goedgekeurd, 
de prijs is fa per Flesch. 


BORST KOEKJES EN BORST 
SLROOP DER ARABISCHE NAFE. 


Deze beide verzachtende Borstmiddelen, die na onder 
zoek bevonden zijn volstrekt geen OPIUM te bevatten 
verdienen den voorkeur, daar dezelve voor alle ziekelijke 
Borstaandoeningen , Verkoudheden , Kinkhoest „Enz. „steeds 
met het beste gevolg gebruikt worden, de prijs der Siroop 
is ft per Flesch, der Borst-Koekjes 624 Cent per Doos 
Dépôts bij de Heeren A, ZE. van Santen Kolff ‚te Rouer- 
dam, Zij wiensmen zichter aanvraging van Dépôt francu 
moet adresseren, C. Hesterman en A. Meinsina ‚ Amster. 
dam; F. Romeijn, Arnhem; C. B. Kock, Amersfoort ; 
A. Peeters, Alkmaar; J.J. Verlinden, Bergen op Zooms; 
4. P. Maasen , Breda; C‚ JW. Bosz Dan. , 's Bosch ; var: 
Kuyk , Delft; Berghuys, Deventer; A, H. Renssen ‚ Dern. 
dekom; D. Wilmerink, Doesburg; C. E. N. Hiöctel 
Edam; J. J. Ebbenhout, Enkhuizen; C.F A. Kust. 
Gorcum; H.C. L. van Bueren , Gouda; J. H. Kuslenberg, 
Apotheker te Groningen ; J. A. Lecointre, Goes; G. var 
Neijendaal , Harderwijk ; 4. H, Binksma, Hartinzen ; 4, 
H. Hoogland Pz. , Apotheker te Helder (Nieuwediep) ; ee 
van Halm, Hoor; 7. C. van Dort , °s Hage; D. Klin 
kert , Haarlem ; van Bakelgem , Middelburg ; M. J. Ne- 
land, Nijkerk; J. H. Coenen, Nijmegen; F. Schalie. 
Oosterhout; G. A Konings, Roosendaal; J. Risselda , 
Sneek ; J. Ml. van Olst, Tiel; H. Martens, Tilburg 
4. P, Milius, Utrecht; C, Dijkmans, Schiedam: P. K 
Drossaert , Vlaardingen; J. Ariso Roorda ‚ Zwol; N. C, 
van Someren Brand, Drogistte Dort; P. D. Loeterbaah. 
Zaandam ; J.M. Ochtinans Joke. , Zierikzee ; en D. de Haa 
Jr., Zutphen; bij dezelfde Heeren is het Dépô: van hee 


TANDMIDDEL VAN DOCTOR 
0’ MEARA , 


tegen de hevigste Tand- en Kiespijn. 

Hetzelve is bij Koninklijk Besluit goedgekeurd , neem: 
de hevigste pijnen weg, geneest de rotting der Tanden en 
is tevens een behoedmiddel tegen alle kwalen der Tanden 
en Kiezen, de roem waarmede hetzelve in Frankrijk bee 
kend is, is hetzelve uitsluitend aan de goede uitwerking 
verschuldigd, de prijs der Flesch is f 1, de Doos Tand- 
poeder Gak cent, 

Bij deze!fde Heeren Depöthouders kan mende ECHTE 
PILLEN van Dr, BLAUD bekomen, ter nadere onder- 
rigting omtrent het doei en gebruik derzelve , zie men ver- 
der de aan de Depots kosteloos te bekomen berigten. 


*e MINERAAL SUCCEDANEUM. 


De Heer MAILLAN , Dentist, heeft de eer her geeërde 
Publiek te berigten dat dezelve over alle Operatien zijn 
var betreffende, over het Plumberen mer zijn Mineraas 


Zaccedanesm, (waaiven Lj aliech Bi,cnaar en Ui:vimier 
is, en waarop in Frantrik OCTROOI is verleend) als- 
mede over het inzetten van Afinerale en Natuurlijke Tan- 
gen van Io tot 5 ure te consulteren is, 

Te’s HAGE elken Maandag ern Dingsdag bij den Heer 
Van pz MOER , Lange Pooten No. 435. El 

Te AMSTERDAM alle overige dagen der week, bij 
den Heer JACOBOWICZ, Magazijn in Pelterijen, War- 
xvesstraat No, att. 

*” De Ondernemers der Diitgencen Diensten onder de- 
Pirma van L.v. KOPPEN, D. W. VELTHORST & Co., 
wen Zinepreuk voerende Eendragt maakt Magr, brengen 
ter keuusse van het geërde publiek , en wel inzonderheid 
zen de inwoonders van Haarlem dat hun KANTOOR te 
Haarlem, met primo Decemser eerstkomende verplaatst 
za: worden, van de Houstraat na de Groote Markt bij 
den Heer SIEUWERTS, in het Logement de Kroon. 

** Te HUUR , tegen primo Mei 1841: Een BUITEN- 
PLAATSJE , gelegen aan en een fraai uitzigt hebbende 
ko den Straatweg tusschen Utrecht en Gorinchem , even 
tuiten Vianen, voorzien met zeer logeable Boven- en 
Beneden-Kamers, Stalling, Tvin enz. Te bevragen met 
franco Brieven, onder Leuer V, ot liefstin persoon , bij 
den Boekhardelaar J. C. pr QUACK, te Vianen, 

** Te HUUR teven 1 Februarij 1841 : Het BUITEN- 
HUIS genaamd MIDDENDORP, te Bennebroek , zeer 
geschikt tot Zomer- en Winter Verblijf , met gelegenheid 
to Sealing van Rijtuigen. Te bevragen bij den Tuinman 
van heizelve j. KRAMER , bij den Heer WOLBEKRS , 
Mr. Schilder te Heemstede, en bij de Heeren G. FIK- 
KERT & ZOON, Prinsengracht bij de Spiegelgracht te 

msterdam. 

G. W. WESSELING en j. WESSELING Hz., 
zuiten op Maandag den zostea November EEN namiddags 
ten half drie ure, te Amsterdam in de Witte Zwaan, op 
den Nieuwendijk, presenteren ce verkocpen: Eene extra 
mwaïie nieuw aangekomene parcij Riza, Dantziger en Stet- 
tnsche Balken, een mooi partitie Dan:ziger Spieren , Juf- 
ters, Riga Sparren, Kolters, Narva en Dantziger Deelen, 
Risa Wagenschot en Vathout, een partijtje Eikenbout en 
andere HOUTWAREN ; 
de wal, _* 

* VERKOOPING van Beukenen Eiken BOOMEN 
en AKKERMAALS HOUT , van den fluize Middachten, 
op Zaturdag den sdea December 1840, voormiddags om 
elf ure, bij den Kastelein R‚ de Roos, in her Wapen van 
Reede , op de Middachter Steeg. 

*” HOUTVERKOOPING op de Hofstede ’z Clooster 
onder Heemstede, op Dingsdag den Beten December 1840 
van een groote partij zwaar ESSEN, ELSEN, WIL- 
LIGEN en ander HAKHOUT. 

”* HOUTVERKOOPING onder Heemstede , langs den 
binnen- of zoogenaamde Gasthuisweg nabij de Kraiengs- 
servaart, op Woensdag den Oden December 1840 , ‘s mor- 
gens ten ro ure, van ZEVENTIG Stuks IPEN BOO- 
MEN, waaronder extra Zware geschikt voor Werkhout. 
Na den afloop hiervan HOUTVERKOOPING op de 
Hofstede Kindenhout, mede ender Heemstede, van een 
Percij ex:ra zwaar ESSEN HAKHOUT en eenige zware 
IPENBOOMEN. — Daarna HOUTVERKOOPING op 
de Hofstede Bosch en Vaart onder Heemstede van een 
partij extra zwaar ESSEN en WILLIGEN HAKHOUT. 

* HOUIVERKOOPING op het Huis ze Bennebroek 
op Frijdag den rides December 1840 des morgens ten ro 
vre van een groote partij extra zwaar EIKEN , ELSEN, 
ESSEN en andere soorten van HAKHOUT , mitsgaders 
eenige zware IPEN- en POPULEN-BOOMEN. Kun- 
nende zeer gemakkelijk zoowel ze Water als te Land ver- 
voerd worden, 

“* HOUTVERKOOPING op de Hofstede Berkenrode , 
co Zaturdag den raden December 1840, van een partij 
zwaar ESSEN en EIKEN HAKHOUT, alsmede van 
eenige zoo ESSEN, IPEN, EIKEN als ABEELEN 
BOOMEN , waaronder extra Zware geschikt voor Werk- 
hout. Naden afloop hier van HOUTVERKOOPING 
co de Hofstede Oud Berkenroede te Berkenrode van 40 
S.uks zware IPEN BOOMEN geschikt voor Werkhout. 

”” HOUTKOOP in de Vogelezang op Marienbosch , 
er Dingsdag den rsden December 1840, des morgens ten 
19 Ure, van: Eene mooije partij zwaar ESSEN-, El- 
KEN-, ELZEN en BERKEN HAKHOUT, benevens 
e:ze partij opgaande ESSEN BOOMEN, geschikt om 
ic verpianten, 5 

"” VERKOOP van het LOGEMENT de POST- 

HOORN. te Dockum, 

De Motaris G. W. POSTHUMA, te Dockum , zal op 
Woensdag den 2den December 1840, ’s avond ten 7 uur 
in natemelden Logement Énaal presenteren te verkoopen, 
zegen genot van verhooggeld: 

io Een® royale dubbelde HUIZINGE en voornaam 
LOGEMENT genaamd de POSTHOORN, waarin de 
Xerenbeurs en eene Societeit, staande en gelegen op de 
Diepswal te Dockum, voorzien van 3 Beneden-Kamers, 
Keuzen, Werkplaats, Kelder, 6 Boven-Kamers, vier Zol- 
ders, Saling, Put, Regenwatersbak en verdere gertife- 
Jikhedeo; den raden Mei 184r te aanvaarden , waarop 
Dj de eerste veiling geboden is, de Som van f 6850. 

go. Twee stukken best GREIDLAND , gelegen onder 
Oostrum, nabij Dockum, waarop alsvoren geboden is, 
12 zamen BB _ Ì 

"” P. BLOK, Makelaar, zal op Zaiurdag den 1oden 
December 1840, 'sramiddags ten s ure, in het Logement 
Aer Leidsche Wapen , aan den Overtoom onder Nieuwer- 
Amstel, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris 
j. W. ROELOFFS VALK, publiek presenteren te verkoo- 
pens No 1. Eene extra kapitale BOEREN-HOFSTEDE, 
genaamd VOO/T GEDACHT , zeer aangenaam gelegen aan 
Sen Amstelveenschen Straarweg vabij Amstelveen, Wijk 
1 No. 47, bestaande in eene Huismans-Woning en Op- 
wek, Scallingen, Koets- en Wagenhuis en verdere Ge- 
timmeren, benevens 13 Bunders, 44 Roeden wel toege- 
maakt HOOI- en WEILAND, aan, bij en over elkan- 
der in den Buitendijkschen Buitenvelderschen- en Midden 
Polder, onder Nieuwer Amstel. No, 2. Een Perceel wel 
roesenaakt HOOI- en WEILAND, in den Riecwijker- 
corder Polder onder Rietwijkeroord , groot 12 Bunders, 
zs Roeden, 7o Ellen, welke beide Percelen eerst ieder 
a}zanderlijk opgeveild en afgeslagen, en daarna gecombi- 
zeerd in slag gelegd zullen worden. No. 3. Een HUIS 
en ERVE , (waarin eene Schoenmakers. Affatre wordt 
virgecefend), in het Dorp Amstelveen, Wijk 1 No. 6o. 
Alies breeder bij Billetten omschreven en dagelijks (ex- 
cept Zondags) te bezigtigen. De Vellconditien zullen 
wier dagen vóór en op den Verkoopdag , ten Kantore van 
scnoemden Notaris aan den Overtoomschen Weg ter visie 
Eggen, terwijl aangaande de Percelen Nos. 1 en 2, na- 
care inlichtingen zijn te bekomen bij de Makelaars B. 
TWENT, op de Spiegelgracht te Amsterlam, en P. 
BLOK, te Amstelveen, 

"Men is van meening, om op Vrijdag den 11den 
Lecember 1240, des avonds te vijf ure, in het Stads 
Leorement te Alkmaar, in het openbaar te Vellen, en op 
Vrijdag den r&den December daaraanvolgende, ter zelfder 
plaatse en ure bij afslag, finaal te verkoopen: 

Eeniee hechte, sterke, weldoortimmerde HUIZEN en 
ERVEN, staande en gelegen, binnen de Stad Alkmaar. 

En roe: Een aangenaam gelegen ZOMER- en WIN- 
TER-BUITEN VERBLIJF, genaamd ZOMERLUST, 
«eer geschikt zor de Logemens en Sralkonders. Afuire, 


liggende in de Binnenkanten op ! 


welke daal sedert vele jaren wat med succes Ie vit 


geceïend, mar Behangen en Geplatonneerde Kamers, als- | 's Huge, 
mede Keuken en Zuid-Hollandschen Koestal, met een 


welaangelegden Tuin, in den Stads Hout, te Alkmaar, 
met ongeveer 2o Bunders alleibest WEILAND , gelegen 
in de Egmonder. Meer, onder de gemeenten van Alkmaar 
en Egmond Binnen. 

Alies breeder bij Biijeten omschreven. Nadere informa- 
tien zijn te bekomen, ten Kantore van de Notarissen A. 
P. pe LANGE, en S, A, MORAAZ, te A!kmaar. 

*” Op Woensdag en Donderdag den gden en roden De- 
cember 1840 , des namiddags ten 5 ure, zal P. MEIJER 
WARNARS te Amsterdam, ten zijnen Huize verkoopen: 
Eene verzame!ing van meest Nederduitsche wel gecondi- 
tionneerde BOEKEN , benevens eenige uitmuntende Phy- 
sische Mathematische en andere INSTRUMENTEN, 
LIEFHEBBERIJEN enz, De Catalogus is bij boven- 
gemelde verkrijgbaar en alles twee dagen vóór de Ver- 
kooping van to tot 3 uren te zien. 

* 
* 


PHILARETE. 

TIJDSCHRIFT VOOR DE JEUGD, NIEUWE 

SERIE, VEREERD MET INTEEKENING 
VAN HM, DE KONINGIN, 


De ondergeteekende Uicgever van bovengemeld Tijd- 
schrift, heeft de eer hiermede te berigten, dat de termijn 
van Inteekening op hetzelve verlengt is tot in hect licht 
verschijnen van No, 1 der nieuwe Serie, het zal wel niet 
noodig zijn iets tot aanprijzing wan dit voor de Jeugd zoo 
nuttig als leerzaam Tijdschrift te zeggen, het welk zich 
ree:is vier jaren met klimvolle roem heeft staand: gehou- 
den, en waarvan bijna alle publieke bladen en tijdschrif- 
‚ten met lof hebben gewaagd, alle deze gunstige beoor- 
‚ deelingen hierop te sommen, is niet doenlijk , ik zal mij 
| 
Ì 


5 van 1839. 

„ Met raimte, „ zegt die onpartijdige beoordeelaar” , 
„ kunnen wij dit zeer net uitgevoerde en mer fraaije steen- 
» drukplaatjes versierde Tijdschrift onzen jeugdigen land- 
» genooten aanbevelen, De Redactie zorgt voor eene ge- 
„ paste verscheidenheid van onderwerpen , zoo dar verhalen, 
trekken uit het leven van beroemde mannen en derge- 
‚ lijken, door wetenschappenlijke en zedekundige bijdra- 
gen worden afgewisseld, Bij dit Tijdschrift behoort een 
Aanhangsel, de Duizendkunstenaar getiteld, dat ten doel 
‚ beeft de ontwikkeling van den verstandelijken aanleg der 
jeugd bevorderlijk te zijn, en ten dien einde de vol- 
„ gende rubrieken bevar: Kunstwerken, Gymnastische 
Oefeningen, Chemische en andere uitspanningen, Re- 
kenkunst en Wiskunde, gemengde vragen, Raadsels en 
Charades, — Wij hopen dat een genoegzaam vertier 
„ den Uitgever in staat zal stellen, met dit nuwig en aan- 
genaam werkje voorttegaan.” 

Hier nog lets bijtevoegen zal wel als overbodig kunnen 
geacht worden. 
Ouders, zoo u de zedelijke vorming uwer Kinderen 
eenigsints ter harte gaat, teeken dan in op de Philarete, 
de uitgave geschied in maandelijksche afleveringen met fraaije 
Platen, en kost slechts zes Gulden in het jaar, een uit- 
voerig Prospectus en Proefnummer is bij alle solide Boek- 
handelaren des Rijks voorhanden. 
v. D. BEEK, Boekhandelaar te 
’s Gravenhage. 
“„* G. J. A. BEYERINCK, Boekverkooper te 
Amsterdam heeft alom verzonden: 


1, ALKANAK VOOR HET SCHOONE EN GOEDE, 


voor IS41,-met uitvoerige staalgravures, naar teekenin- 
gen van de Heeren MOUROT, KAISER en naar een 
| 


vd 


| 
\aileen bepalen met het geen er de Gids van zeide in No, 
| 
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Schilderij van Van RAVENSWAAY; door TETAR vaN 

ELVEN, LANGE en KAISER ; verzameld door Mr. 

C.P, E. ROBIDEÉ van per AA, in karton en koker, 

verguld op stee. . , e E 8 f 1,30. 

NB. In dezen Almanak komen onder anderen voor , twee 
verhalen in Proza, van den Heer J. E. Oltmans en 
Mejufvr. A. L. G, Toussaint, en Dichtstukjes van 
de Heeren JV, Beets, J. van O. Bruyn, J. Perk, 
H. Vinkeles , waaronder een uitvoerig Dichtstuk van 
den Ridder Zollens, 


Ii, SCVENTA, ALMANAK VOOR JONGELIEDEN, 


VAN BEIDERLEI KUNNE , voor het Jaar 1841 5 ver- 
zameld door Mr. C. P. E‚ ROBIDÉ van per AA, in- 
houdende onder anderen: De Oijevaar der Abdy van Eg- 
mord, door J. HONIG Jansz. JR. — Le Voyageur, door 
CLAVAREAU. - De Oude Nicht, door A. BIBEN 
(smet plaat), - Guliver in Brobdignac US id — Avond. 
gedachten, door W. C. van GALEN. - De Zwaluw 
en de Huismusch, door J. C. PERK. - De Blindeman, 
door J. TER GOUW. - Een drietal Huisdieren (met 
plaat). - La Jeune Fille, door CLAVAREAU, - Het 
Gezin van den Armen Visscher, door O. G. HELDRING 
(onet plaat). -— De Kleine Werkman, door A. J. vaN DER 
AA. — Koorn en Most, door Mevr, Van MEERTEN 
(zet nd — Mathilde en Clara, of de twee Zoogzus- 
ters (met vignet). — De Honingbij en de Vlinder door 
}: C. PERK. - Salome, door de Wep. Van MEER- 

EN. - Het Rouwdragen, - Berouw en Vergiffenis (mer 
plaat enz, In 80. en karton en koker. - f 2,20. 


IL, ALMANAK VOOR DE JEUGD, VOOR 1841, 


waarvan het PROZA is geleverd door Wed. A. B. vaN 
MEERTEN, en de DICHTSTUKJES , door Mr. C. P. 
E. ROBIDE van pra AA; voorzien met 12 Plaatjes. 
En gekleurd in Karton en Koker. . . f 1,40. 
" KERKELIJKE REDE. 
Bij de Bediening des H. Doops 

aan den eerstgeboren Zoon van Z, K. H. den Prins van 
Oranje, in de Kloosterkerk te ’s Gravenhage, op den 
den November 1840, door C. L. VAN DEN BROEK, 
Tuiader der Orde van den Nederlandschen Leeuw en Pre- 
dikant te ’s Gravenhage. Prijs go Cents. 

Is uitgegeven bijde Erven THIERRY & MENSING, 
Boekhandelaren te ’s Gravenhage en verkrijgbaar: te Am- 
sterdam bij /P. Brave Jr, SJ. Prinsen. F. Schleijers 
te Arnhem bij J. An. Nyhof; te Breda bij Broese € 
Comp; te Deventer bij G. Brouwer; te Delft bij J. ze 
Groof en B. Bruins; te Dordrecht bij Blussé en van 
Braam ; te Groningen bij R. J. Schterbeek Jr. ; te Haar- 
lem bij de Erven F, Bohn en A. C. Kruseman ; te Lei- 
den bij C. C. van der Hoek; te Middelburg bij van 
Benthem en Juttig; ve Rotterdam bij van der Meer en 
Verbruggen; te Keaneker bii 7h. pma; te Tiel bij D. 
R. van Wermeskerken; te Leeuwarden bij G.T. N. 
Suringar; te Utrecht bij J. G. van Terveen en Zoon. 

*‚,* VOOR ST. NICOLAAS. 

Bij W, van BOEKEREN, te Groningen, en bij W. 
BRAVE, te Amsterdam, is uitgegeven en alom verkrijgbaar : 

1. Gedenkschriften eener Pop. Vrij gevolgd naar het 
Fransch van LOUISE p'AULNAY , met 6 platen. f —go. 

2. De Winter, Een Leesboekje voor Jonge Kinderen, 
Naar her Engelsch, met 6 gekl. plaatjes. à f 1,20. 

3. Fabelen en Gedichtjes, met 24 pl., 2e dr. f -,9o. 

4. Hoe langer hoeliever , met 26 pl., eedruk. à f —9o. 

s. Vertelseltjes bij Moeders Schoot, met 24 pl, à - -,90. 

6, Het laarste Boekje, mer 24 pl, à à - 90, 


Je 0,90, ie 
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°* De Boekverkooper J. M. van T'HAAFF, tè 
heeft uitgegeven en verkrijgbaar gesteld: Het 


welgelijkend Portret van 


1. MM. WILLEM II, 
KONING per NEDERLANDEN. 
Naar het Leven op steen geteekend, 

Prijs f 1,50. Hetzelve op Chineesch Yapier f 2,—. 

Dit Portret heeft in ruime mate de Koninklijke goed. 
keuring mogen wegdragen, zoo wel wat aangaat eene 
Sprekende gelijkenis als eene nette uitvoering. 

Bovengenoemde debiteerd verder met goed Succes: 

GRONDWET VOOR HET KONINGRIJK 
DER NEDERLANDEN, 
Herzien in 1840. 
In Zakformaat; prijs f 0,35. 
".” GOEDKOOPE AANBIEDING. 

Van eene fraaije verzameling of stel van DERTIG 
PORTRETTEN zen TIEN FACSIMILÉ'S van voor. 
name Nederlandsche Dichters, alle op Koper Gegraveerd. 

Als: Bilderdijk, meta fac, , Tollens, met fac. , Borger, 
Warnsinck, Withuijs, ten Brink , Staring , met fac., Ons- 
terwijk Bruijn, v. Hall, met fac., Prof. ». d. Aa, v. 
Lennep „, van Dam van Isselt, Loots, mettac,, Feith, mer 
fac. , Beets, van der Hoop , Hofman , Nierstrasz , Wise- 
lius, met fac., Schenk, Spandaw , van °s Gravenweert , 
Kinker , mer fac. , van Someren , van Walré , H. H. Klijn, 
met fac., B. Alijn, Meijer, de Clercy en Lmnmerzeel. 

Welke bijeen in eene nette portefeuille worden afgele- 
verd , voorf's, bij WEDDLPOHL , Boekh. te Amsterdam, 

NB. Apparte Portretten of Factimilé’s zijn ook afzon- 
derlijk te bekomen à 30 cents. 

Wordt niet in kommissie gezonden, maar moet voor 
rekening ontboden worden. 

". Bij J. vaN GOLVERDINGE, Boekhandelaar te 
’s Hage ‚is à 1o cents verkrijgbaar gesteld: OPWEKKING 
der Provinciale Kerkvergadering van de Christeliike Af. 
gescheidene Gemeenten in Noord Branond ‚ aan alie geloo. 
vigen in ons Vaderland, om met haar den 16den Decem- 
ber dezes jaars, aftezonderen tot eenen DANK-, VAST- 
en BEDEDAG. 

",J. vr ROOIJ, Boekhandelaar te Delft, debiteert 
met veel succes: 

LEESBOEK over de beginselen der Sterrekunde, « 


Stukken , met platen, je e 5 f 1,90. 
HANDLEIDING tot de Vaderlandsche Geschiedenis 
voor het onderwijs in de Volkscholen, . _ f -—.20. 


*,* Bij den Boekhandelaar H. M. vaN DORP, te 
Utrecht, is gelegenheid ter plaatsing van eenen LEER- 
LING, liefst reeds eenigzins met het vak bekend zijnde, 
en eene goede hand schrijvende. 

*‚* OP HEDEN is bij de Boekhandelaars JOH. NO- 
MAN & ZOON, te Z.-Bommel, van de Pers gekomen 
en alom verzonden: 

I.BETEEKENIS en AFLEIDING van EIGENNA- 
MEN , biieenverzameld door J. W. M., 80. (School. 
gebruik) . E 5 8 , 8 ds 

IE, REIS in het zuidelijk gedeelte des RUSSISCHEN 

KEIZERRIJKS en in pe KRIM, door Hongarije, 
Wallachije en Moldavie, gedaan in 1837, door A. 
pe DEMIDOFF en andere geleerden, gr. 8o. 2 Dee. 
len compleet, met zes Platen « . f 7,80. 
Deze belangrijke wetenschappelijke Reis, die opge- 
dragen is geweest , aan den KEIZER ALLER RUS- 
SEN, — de aanzienlijke Fondsen , waarover men bij 
het fransche Goitvernement konde beschikken , — de 
hooge bescherming, welke aan deze onderneming ver- 
leend werd, — en de bekende kunde van hen die ze 
witvoerde, — zijn waarborgen van het welgelukken 
derzelve. In Frankrijk mogt dezelve dan ook de al- 
gemeene aandacht en bijval tot zich trekken, waar- 
om uitgevers, ook onze Leesgezelschappen en Lreftel- 
bers van solide Lectunr , dit hoogst belangrijk werk, 
met alle bescheidenheid in hunne aandacht aanbeveelt. 
Bovengenoemden debiteeren met veel succes: 

HI. LODEWIJK PHILIP, Koning der Franschen en zij 
ne Familie, Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van 
Frankrijk, gr. So. met Vignet f 2,40. 

“” H. H. SCHREUDER, In het Papier- en Muzijk- 
Magezijn op de Botermarkt te Leiden, berigt aan hare 
geëerde begunstigers en stadgenoten, dat hare Winkel ruim 
is voorzien van de nieuwste lid en Hollandsche KIN- 
DERBOEKJES, SPELLEN enz, zeer geschikt voor Sz. 
Nicolaas en Nieuwjaarsgeschenken, tot de meest billijke 

rijzen. 

Hi "” G. vaN ELDIK THIEME , Boekhandelaar te 

Arnhem, heeft uicgegeven en alom verkrijgbaar gesteld : 

GELDERSCHE VOLKS-AMANAK, voor 1841, 
door O. G. HELDRING, zevende Jaargang, met eene 
Koper-, eene Steen. en eene Staal Gravure, De prijs is 
75 cent; in karton f 1:-, en op velin papier, verguld 
op snede en in koker. f 1,90. 

Verder debiteert hij met succes: 

M. SOMMERVILLE , over het verband der Physische 

Wetenschappen ; naar het Engelsch , door}. C. PILAAR. 


: 80. 

À. L. EWALD, over de uiterlijke Kansel welsprekend. 
heid, met breedvoerige ganteekeningen, door j. CLA- 
RISSE ; 2e overgewerkte druk. f 4,80. 

Over het instinct bij Menschen en Dieren, door S, k. 
SCHELTEMA , Med. Doctor te Arnhem. f 1,30. 

In het begin des volgenden jaars zal bij hem nog wai 
den uitgegeven : 

k LGTSPRAAK iN GELDERLAND, 
of verzameling van Arresten van het Provinciale Geregi- 
hof, en Vonnissen der Arrondissements - Regtbanken en 
Kanton Geregten in Gelderland , voorzien met Noten , in. 
houdende aanwijzing van de overeenkomst en het verschil 
met deinspraken van andere Hoven, Regtbanken en Kan- 
ton-Geregten in Gelderland , korte opmerkingen , enz. , be. 
nevens opgave der daarop gevolgde Decisiën van der 
Hoogen Raad der Nederlanden, door Mr. S. J. VAN 
OVERVELD , Regter, en Mr. J. ZE, LISMAN , Reg- 
terplaatsvervanger bij de Arrondissements - Regtbank te 
Arnhem en Advocaat bij het Provinciaal. Geregtshof van 
Gelderland. De Inteekening staat bij hem en bü de voor- 
naamste Boekhandelaren des Rijks open tot ro December. 

*‚* De Boekverkooper K, FUHRI , te °s Gravenhage: 

heettop heden uitgegeven en alom verzonden: 
VERHANDELING OVER DEN 


KLOMPVOET 
EN SOORTGELIJKE MISVORMINGEN , 
benevens derzelver behandeling met en zonder Operatien, 
toegelicht door eenige Ziektegeschiedenissen en vele prak - 
tische aanwijzingen, door W. |. LITTLE. Uit het Eu- 
gelsch. Met 41 Hoursneefiguren. Prijs f 3 93. 
Genoemde Uitgever heeft mede verzonden : 
DE TWEEDE DRUK VAN 


DAGELIJKSCH BROOD 


ot een TEKST uit dén Bijbel , bevattende eenen PLIGT 


en eene BELOFTE voor elken dag van het jaar. Mec 
een MORGEN- en een AVOND-GEBED voor elkeu 
dag der week. Jaarboekje voor Christenen met eenen 
ALMANAK VOOR 1841. 
In Linnen met Vergulden Titel en Verguld op Snee. 
Prijs so cents. 


Te barriem, zij JOH, ENSCHEDE eu ZONEN. 


